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System 2
	
	
	
	Substance
	Median
		ER

Substance
	Median
		ER
				

	(per
	liter)
	
	
	(per
	liter)
	

Se N03-N Phenol
	10 0.5 <5
	yg
 mg
 yg
	1/6 1/6 1/6
	NH3-N TDS Cr
	14.2 937 57
	mg mg
 yg
	6/6 6/6 5/6


	
	
	
	N03-N Phenol
	11.3 <5
	mg
 yg
	5/6 1/6

System 2

Substance

Median      ER
(per liter)

NH3-N
	7.0
	mg
	8/9

TDS
	538
	mg
	6/9

Phenol
	<5
	yg
	3/9

NOj-N
	2.7
	mg
	3/9

As
	<10
	yg
	2/9

CCE
	340
	vg
	1/8

Fe
	40
	yg
	1/9

System 3
			
Substance
	Median (per liter)
		ER

NH3-N
	4.7
	mg
	9/9

TDS
	582
	mg
	8/9

Cr
	55
	yg
	5/9

N03-N
	8.0
	mg
	4/9

Phenol
	5
	yg
	3/9

CCE
	400
	yg
	3/9

Ag
	41
	yg
	2/9

